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Foinikian kieli 


Foinikian kieli '7?.^ A, dabarTm 

kana ‘mm) on kuollut afroaasialainen kieli. Foinikia oli 
antiikin aikana foinikialaisten kieli, jota puhuttiin 
suunnilleen nykyisen Libanonin alueella. Foinikia 
kuului seemiläisiin kieliin ja oli läheistä sukua 
heprealle. Foinikian kielestä kehittyi myös Karthagossa 
puhuttu puunin kieli. Kirjoittamiseen käytettiin 
foinikialaista kirjaimistoa. 


Foinikian kieli 



Alueet, joissa puhuttiin foinikian kieltä ennen Rooman 
valloituksia. 


Oma nimi 7£'7°7Y 7^3 A (dabarTm 
kana 1 nTm) 

Tiedot 

Ajoitus 1000-luvulta eaa. 100-luvulle jaa. 
Puhujia kuollut kieli, ei äidinkielenä 
Sija ei 100 suurimman joukossa 

Kirjaimisto foinikialainen kirjaimisto 
Kielitieteellinen luokitus 
Kielikunta Afroaasialaiset kielet 

Kieliryhmä Seemiläiset kielet 

Keskiseemiläiset kielet 

Kielikoodit 

ISO 639-2 phn 

ISO 639-3 phn (http://www-01.sil.org/iso639-3/ 
documentation.asp?id=phn) 

Ohje 


Noudettu kohteesta ”https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Foinikian_kieli&oldid=18886699” 
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